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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


- (1) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


.13/ 241/ 2018 / സി. റ്റി. ഇ . 


2018 ഏപ്രിൽ 26. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 4 /2287/ 2018 . 


2018 ഏപ്രിൽ 21. 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2004 ജൂൺ 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2008 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 


മാസത്തിൽ നട ത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ടെയ് ല റിം ഗ് 


എം ബാ യി ഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് പരീക്ഷ യിൽ 6070 


നട ത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചിനീ യ റിംഗ് ഡിപ്ളോമ 
പരീക്ഷയിൽ അടൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ 
നിന്നും 85021330 എന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശ്രീ ശ്യം സന്ദീപ്, എം . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ളോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമതി സരിത , റ്റി . എ . 
എന്നവർക്ക് നൽകിയ കെ . ജി . റ്റി. ഇ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 


പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 


മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 


അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
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നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 13 / 510/ 2018/ സി. റ്റി. ഇ . 2018 ഏപ്രിൽ 26. 

-- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1994 ജൂൺ/ 1995 
ജൂൺമാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . റ്റി. ഇ . ടെയ്ലറിംഗ് 
എം ബാ യി ഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് ( ലോവർ| ഹയർ) 
പരീക്ഷകളിൽ യഥാക്രമം 25932 / 27325 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശീമതി വിജ യശ്രീ എന്ന വർക്ക് നൽകിയ 
കെ . ജി. റ്റി . ഇ . ( ലോവർ/ഹയർ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 13 / 5800/ 2017 / സി . റ്റി. ഇ . 2018 ഏപ്രിൽ 26. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1996 ജൂൺ/ 1998 
ജൂൺമാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ടെയ്ലറിംഗ് 
എം ബാ യി ഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് ( ലോവർ| ഹയർ) 
പരീക്ഷകളിൽ യഥാക്രമം 23666/ 26330 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീമതി പ്രസീത , ഒ . ജി . എന്നവർക്ക് നൽകിയ 
കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ( ലോവർ/ ഹയർ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയിരിക്കുന്നു . ആർ ക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 
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